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No. 95| • NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2010/ CHAITRA 23, 1932 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 31 मार्च, 2010 
सं. 2/ 11 ( 7 )/ 09 - बीईई.... भारत के राजपत्र , असाधारण भाग 3, खंड 4, तारीख 26 दिसंबर , 2009 में 
* ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अधिसूचना संख्या 2 / 11(2) / 07 - बीईई, तारीख 22 दिसंबर , 2009 द्वारा कतिपय प्रारूप 

विनियमों अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षाओं की अर्हताएं और उनकी जी का अनुरक्षण ) 
विनियम , 2009 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम , 2001 ( 2001 का 52 ) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन 
यथाअपेक्षित उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी , राजपत्र में उक्त अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनके भीतर आक्षेप और सुझाव मांगते हुए प्रकाशित किया गया था । 

और उक्त प्रारूप विनियमों को राजपत्र में 26 दिसंबर, 2009 को प्रकाशित किया गया था । 

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं 
हुआ है । 

___ अतः अब , ऊर्जा दक्षता ब्यूरो , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उक्त अधिनियम की धारा 13 की 
उपधारा (2) के खंड (ढ), (ण) और खंड (त) तथा धारा 58 की उपधारा (2) के खंड ( घ), ( ड) और खंड ( च) 
और धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 
1 . संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ( प्रत्यायित ऊर्जा 
संपरीक्षाओं की अर्हताएं और उनकी सूची का अनुरक्षण ) विनियम, 2010 हैं । 


( 2 ) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. परिभाषाएं-( 1) इन विनियमों में , तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -- 
( क ) “ अधिनियम ” से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत हैं , 
1383 G1/2010 
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- ( ख) “ प्रत्यायन सलाहकार समिति ” से विनियम 5 के अधीन ब्यूरो द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है ; 

( ग) “ऊर्जा संपरीक्षण ” के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता (ऊर्जा प्रबंधक के लिए प्रमाणन प्रक्रिया) विनियम , 
2009 के विनियम 2 के उपविनियम (1 ) के खंड (घ) के अधीन यथा परिभाषित प्रमाणित ऊर्जा . 
प्रबंधक सम्मिलित हैं ; 
( घ) “ ऊर्जा गहनता उद्योग ” से अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा गहनता उद्योग , अभिप्रेत 


( ङ) “प्ररूप " से उन विनियमों से उपांबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं ; . 
( च) “ अनुसूची ” से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है । 


( 2) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं । 


3. प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के लिए अर्हताएं.- (1) कोई ऊर्जा संपरीक्षक प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक 
होने के लिए अर्हित होगा यदि उसने -- 
( क ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों पर ब्यूरों द्वारा संचालित “ उपस्कर और उपयोगिता प्रणालियों के 
लिए ऊर्जा निष्पादन निर्धारण " में परीक्षा उत्तीर्ण की हो ; 
( ख ) ऊर्जा संपरीक्षा में पांच वर्ष का अनुभव हो जिनमें से कम से कम तीन वर्ष किसी ऊर्जा गहनता 
उद्योग में अनुभव होना चाहिए ; और 
( ग) विनियम 6 के अधीन ब्यूरो द्वारा प्रत्ययित का प्रमाण-पत्र मंजूर किया गया हो । 


4. प्रत्यायन के प्रमाण- पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-(1) ब्यूरो विनियम 3 के खंड ( क ) और खंड 
( ख ) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले ऊर्जा संपरीक्षकों के प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए अर्हित 
व्यक्तियों से आवेदन मंगा सकेगा । । 
( 2) उपविनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन निम्नलिखित के साथ प्ररूप 1 में किया जाएगा - 
( क ) किसी व्यक्तिगत क्षमता या ऊर्जा संपरीक्षा दल के नेता या संहबद्ध या सक्रिय दल सदस्य के 
रूप में ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा किए गए किसी ऊर्जा गहनता में पांच विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा ब्यौरे । 
( ख) ऊर्जा गहनता उद्योग से प्राप्त ऊर्जा संपरीक्षा पर फीडबैक ; 
( ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांग देय ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक हजार रुपए 
की फीस का संदाय या कोई इलेक्ट्रानिक ढंग से संदाय । 


5 . प्रत्यायन सलाहकार समिति का गठन- (1) ब्यूरो, प्रत्यायन प्रमाणपत्र की मंजूरी के प्रयोजन के 
लिए प्रत्यायन सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा । 
. (2) प्रत्यायन सलाहकार समिति अध्यक्ष और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ( सलाहकार समिति ) विनियम, 2008 

के विनियम 3 के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्यों में से ब्यूरो द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने 
वाले तीन व्यक्तियों से अनधिक से मिलकर बनेगा । 


( 3) प्रत्यायन सलाहकार समिति ऊर्जा संपरीक्षा अनुभव और उन ऊर्जा संपरीक्षा की सक्षमता का 
निर्धारण करेंगी जिन्होंने निम्नलिखित मानदंड पर मौखिक साक्षात्कार के आधार पर नियम 4 के 
अधीन प्रत्ययन के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है, अर्थात् : --. 


( क ) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई पांच विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट का मूल्यांकन ; 
( ख) ऊर्जा गहनता उद्योग की संख्या और प्रभार जिसमें विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा की गई है ; 
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( ग) आवेदक के संगम में विशेषज्ञों की संख्या और किस्म जिसके अंतर्गत जिनमें पूर्णकालिक ऊर्जा 
संपरीक्षक या तापीय या विद्युत उपयोगिता और प्रक्रिया में विशेषज्ञता और एक संगम की प्रकृति या 
अंशकालिक ऊर्जा संपरीक्षक है ; 
( घ ) कम से कम चार आधारिक उपकरण अर्थात् क्लिप ऑन टाइप विद्युत मापन उपकरण, फ्लू 
गैस, विश्लेशक, तापमान और लक्स मापक उपकरण रखता हो जो उर्जा से परीक्षा करने सम्यक 
रूप से परीक्षण और क्लिप अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायन 
प्रयोगशाला द्वारा अंशशोधित हो ; 
( ङ) ऊर्जा संपरीक्षा में अनुसरित कार्य की रीति ; 
( च) प्रशिक्षण अनुभव ; 
( छ) क्षेत्र अध्ययन की क्वालिटी जिस के अंतर्गत संप्रेक्षण, निपुणता खोज , डाटा का संग्रहण और 
सृजन, गहन तकनीकी ज्ञान और विश्लेषण क्षमता भी हैं ; 
( ज) ऊर्जा सक्षमता के सुधार या ऊर्जा संरक्षण के लिए सिफारिशों की क्वालिटी ; . 
( झ) ऊर्जा दक्षता सुधार या ऊर्जा संरक्षण के लिए की गई सिफारिश किए गए उपायों की लागत 
फायदा विश्लेषण करने की क्षमता और ऊर्जा खपत की कमी के लिए सिफारिशों के क्रियान्वयन के 
लिए कार्ययोजना की तैयार करना ; और 
( ञ ) ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट की क्वालिटी । 


( 4) उपविनियम ( 3) के अधीन निर्धारण के आधार पर प्रत्यायन सलाहकर समिति, ऊर्जा संपरीक्षक 
के प्रत्ययन के लिए ब्यूरो को सिफारिश करेगी । 


6. प्रत्यायन का प्रमाणपत्र --( 1) यदि विनियम 5 के उपविनियम ( 4) के अधीन प्रत्यायन सलाहकार 
समिति द्वारा की गई सिफारिश ब्यूरो द्वारा स्वीकार की जाती है तो विनियम 7 के अधीन अनुरक्षित 
प्रत्यायन ऊर्जा संपरीक्षकों की सूची के रजिस्टर में अभ्यर्थी के नाम को प्रविष्ट किया जाएगा और 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदेय एक हजार रुपए की 
वार्षिक प्रत्यायन फीस के संदाय पर ऊर्जा संपरीक्षक को प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्ररूप 2 में दिया जाएगा । 
( 2) ब्यूरो, उन कारणों को लेखबद्ध करेगा , जिसके लिए किसी ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा किए गए प्रत्ययन 
के प्रमाणपत्र को अस्वीकार कर सकेगा और उसे एक मास की अवधि के भीतर संसूचित करेगा । . 
( 3) प्रत्यायन का प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य होगा जब तक विनियम 9 के अधीन उसे निरस्त नहीं 
कर दिया जाता है । 


( 7) प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक , उनके कार्यालय और फर्मो की सूची का अनुरक्षण- (1) ब्यूरो प्ररूप 
3 में प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों की सूची रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा । 
( 2) प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक या ऐसी प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की फर्म, व्यापार नाम या फर्म में 
नाम पर कार्यालय खोलने से पहले, व्यापार नाम या फर्म के नाम के उपयोग के लिए अनुमोदन के 
लिए ब्यूरों को आवेदन करेगा , ब्यूरो प्ररूप-5 में प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों के कार्यालयों और फर्मों 
के रजिस्टर को अनुरक्षण करेगा । 


- 


- 


- 


- 
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( 3) ब्यूरो, प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों की पहली सूची और प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के कार्यालय 

और फर्मों की सूची को जैसे ही अंतिम रूप दिया जाता है, यथाशीघ्र उसे अंतिम रूप देगा और 
तत्पश्चात यथाशीघ्र इन सूचियों को अद्यतन किया जाएगा और उसको नियमित रूप से प्रकाशित 
किया जाएगा और ब्यूरों की शासकीय वेबसाइट www.bee -india.nic.in और 
www. energymanagertraining.com पर अपलोड किया जाएगा । 
( 4) प्रत्येक प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक सूची को अद्यतन के प्रयोजन के लिए प्रत्यायन के लिए 
आवेदन में की गई जानकारी में कोई परिवर्तन को ब्यूरो को प्रस्तुत करेंगे । 
( 5) प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों को अद्यतन सूची की प्रति राज्यों की अभिहित अभिकरणों और 
अभिहित उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रानिक मेल के माध्यम से प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को भेजा 
जाएगा । 


8. प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सूची के रजिस्टर से नामों का हटाया जाना और उनका प्रत्यावर्तन 
- ब्यूरो, निम्नलिखित आधार परं ऊर्जा संपरीक्षकों की सूची के रजिस्टर से प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक 
के नाम को हटा सकेगा, अर्थात् : -- 
( क ) संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यदि ब्यूरो का यह समाधान हो 
जाता है कि प्रत्यायन का ऐसा प्रमाणपत्र गलत, भ्रामक और मिथ्या जानकारी के आधार पर 
अनुदत्त किया गया है ; 
( ख ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ऊर्जा संपरीक्षा करने की रीति और समय अंतराल) विनियम , 2009 के 
अनुसार ऊर्जा गहनता उद्योग की ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए अपनी चूक पर ऊर्जा संपरीक्षक का 
बना रहना ; 
( ग) यदि व्यक्ति वृत्तिक कदाचार या कपट का दोषी है ; 
घ ) यदि व्यक्ति वार्षिक प्रत्यायन फीस का संदाय करने में असफल रहता है । 


( 2) जब प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक का नाम उप विनियम (1) के खंड ( ख ) या खंड ( घ) में 
विनिर्दिष्ट आधारों पर हटाया जाता है वहां रजिस्टर में उसके नाम को , यथास्थिति , ऊर्जा के कार्य 
को पुनः आरंभ करने और वार्षिक प्रत्ययन फीस के संदाय पर उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर 
प्रत्यावर्तित किया जाएगा । 


( 3 ) जहां प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के नाम को किसी अन्य आधार पर हटाया जाता है, ब्यूरो द्वारा 
रजिस्टर में नाम का कोई प्रत्यावर्तन नहीं किया जाएगा । 


. (9) प्रत्यायन प्रमाणपत्र का रद्द किया जाना-(1) विनियम 8 के अधीन रजिस्टर से नाम को हटाए 

जाने पर ब्यरो विनियम 6 के अधीन अनुदत्त प्रत्यायन के प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा । 
( 2) प्रत्यायन प्रमाणपत्र के आदेश को जारी करने से पूर्व, ब्यूरो ऐसे प्रमाणपत्र धारक ऊर्जा 
संपरीक्षक को सुने जाने का अवसर देगा । 
( 3) जहां प्रत्यायन के प्रमाणपत्र को रद्द किया जाता है, वहां ब्यूरो ऐसे प्रमाणपत्र धारक को और . 
संबंध अभिहित उपभोक्ता की ऐसे आदेश को संसूचित करेगा और उसे प्रकाशित करेगा तथा 
शासकीय वेबसाइट पर आवश्यक परिवर्तन अपलोड करेगा । 


--- 


.- 


.. 


.. 


.-- 


-- 
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( 4) प्रत्यायन प्रमाणपत्र, प्रत्यायन के आदेश के प्रकाशन की तारीख से होगा ; 
( 5 ) प्रत्यायन के प्रमाणपत्र के रद्द होने पर ऐसे प्रमाणपत्र का धारक उसे पंद्रह दिन के भीतर ब्यूरो 
को अभ्यर्पित करेगा ; 


10. दो प्रतियों में प्रमाणपत्र को जारी किया जाना-(1) जहां कोई प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक प्रत्यायन 
प्रमाणपत्र को खो देता है वहां ब्यूरो, जिसके साथ इस निमित्त किए गए आवेदन पर संबध पुलिस 
थाना में की गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रति के साथ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली, के 
पक्ष में आहरित पांच सौ रुपए की फीस के डिमांड ड्राफ्ट संदाय पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी 
करेगा । 


( 2) जहां ब्यूरो द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र क्षतिग्रस्त हो गया है वहां इस निमित्त आवेदन किए 
जाने पर और क्षतिग्रस्त प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण पर, नई दिल्ली में संदेय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में . 
आहरित पांच सौ रुपए की फीस के मांगदेय ड्राफ्ट या संदाय में किसी इलेक्ट्रानिक प्ररूप से प्राप्ति 
पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा । 


11. प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक से संबंधित जानकारी--(1) ब्यूरो, प्रत्यायित ऊर्जा परीक्षा में से 
निम्नलिखित को प्रस्तुत करने के लिए मांग सकेगा- - 
( क) संचालित सेक्टरवार ऊर्जा संपरीक्षा के ब्यूरो से संबंधित जानकारी और पहचान तथा प्राप्त की 
गई ऊर्जा बचत संभावना : और 
( ख) ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो वह आवश्यक समझे । 


( 2) ब्यूरो वेब साइट या अपने किसी प्रकाशन के माध्यम से साधारण जनता को उपनियम ( 1) के 
अधीन जानकारी उपलब्ध करा सकेगा । 


प्ररूप 1 
(विनियम 4( 2) देखें ) 
प्रत्यायन के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन 


सेवा में , 

सचिव , 


ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 

नई दिल्ली. 
महोदय , 

- मैं ...................स्थित कार्यस्थल का पूरा पता ऊर्जा संपरीक्षक / प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक के 
रूप में कार्य कर रहा हूं ............ 

.............. और प्रत्यायन के प्रमाणपत्र के 
लिए आवेदन करता हूं । 


2. निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न है ; 
( क ). प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक का प्रमाणपत्र ; 
( ख) उपस्कर और उपयोगिता प्रणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन निर्धारण में परीक्षा के उत्तीर्ण होने 
का प्रमाणपत्र ; 
( ग) ऊर्जा गहनता उद्योग की पांच विस्तृत ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट ; 
( घ) ऐसे ऊर्जा उद्योगो से प्राप्त (ग) में निर्दिष्ट अध्ययन रिपोर्टों पर फीड बैक 
3. पांच वर्ष के कार्य अनुभव का ब्यौरा जो निम्नानुसार है ; 
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4. मैं ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली को पक्ष में आहरित ........................... तारीख........... के 
मांगदेय ड्राफ्ट नं0. 

.............. द्वारा/ इलेक्ट्रानिक रीति से निम्नलिखित संदत्त फीस 
को संलग्न कर रहा हूं | | 
(i) एक हजार रुपए की आवेदन फीस 
( ii ) एक हजार रुपए की वार्षिक प्रत्यायन फीस 


5 . मैं निवेदन करता हूं कि प्रत्यायन का प्रमाणपत्र मुझे जारी कर दिया जाए । 


मैं कथन करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य और सही हैं 


... तारीख ....................... 20 
स्थान........................ 


. भवदीय 


हस्ताक्षर . 
नाम.... 
पदनाम...... ........ 
...................... की ओर से और उनके निमित्त 


प्ररूप 2 
( विनियम 6 (1) देखें ) 
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 
... ( संप्रतीक ) 

प्रत्यायन का प्रमाणपत्र 
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / मैसर्स ... .....जिसका उनका रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय.......................स्थित है, प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के रूप में प्रत्यायन दिया गया है । 
प्रमाणपत्र................ 20 .................... से प्रभावी होगा । .. 


प्रमाणपत्र, ऊर्जा दक्षता ( प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों के लिए अर्हता और उनकी सूची का अनुरक्षण ) 
विनियम, 2010 के उपबंधों के अध्यधीन होगा । 

यह प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य होगा जब तक कि ऊर्जा दक्षता ( प्रत्यायित ऊर्जा 
संपरीक्षकों के लिए अर्हता और उनकी सूची का अनुरक्षण) विनियम, 2010 के विनियम 9 के अधीन 
रद्द नहीं कर दिया जाता है | 

रद्द हो जाने पर प्रत्यायन का प्रमाणपत्र रद्दकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह 
दिन के भीतर ब्यूरो अभ्यर्पित कर दिया जाएगा ! 


प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों की सूची में रजिस्टर के क्रम सं0 ............. पर आपके नाम को 
दर्ज किया गया है । आपका नाम ऊर्जा दक्षता (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों के लिए अर्हता और 
उनकी सूची का अनुरक्षण) विनियम , 2010 के विनियम 8 में विनिर्दिष्ट आधारों पर हटाने के लिए 
दायी होगा । 
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इस तारीख. ................... 20 
दिया गया । 


को ऊर्जा दक्षता ब्यूरों, विद्युत मंत्रालय की मुद्रा के अधीन 


हस्ताक्षर और मुद्रा 
( सचिव), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 


तारीख. 
नई दिल्ली 


प्ररूप 3 
[ विनियम 7(1) देखें 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 
प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों की सूची 


क्रम 


.............(दिन / मास/ वर्ष ) 

को यथाविद्यमान 


संख्या 


क . 


5 


प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के संबंध में प्रत्यायन जानकारी 
प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक का नाम 
पिता का नाम 
ऊर्जा प्रबंधक के रूप में प्रमाण पत्र की 
तारीख 
" उपस्कर और उपयोगिता प्रणालियों 
के लिए ऊर्जा निष्पादन निर्धारण " में 
परीक्षा उत्तीर्ण करन की तारीख 
निम्नलिखित की परीक्षा रजिस्ट्रीकरण | 
संख्या 
(i) ऊर्जा प्रबंधक 
(ii ) “ उपस्कर और उपयोगिता 
प्रणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन 
निर्धारण " 
निम्नलिखित की प्रमाण पत्र 
रजिस्ट्रीकरण संख्या 
(i) ऊर्जा प्रबंधक 
( ii ) “ उपस्कर और उपयोगिता 
प्राणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन 
निर्धारण " 
प्रत्ययन प्रमाणपत्र जारी करने की 
तारीख 
पिनकोड सहित प्रत्यायित ऊर्जा 
संपरीक्षा का वृत्तिक डाक पता 
ई-मेल पता 


फोटोग्राफ 


| 


9 


- 


- 


- 


- . 


- - 


- 


- 
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- 
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एसटीडी कोड सहित टेलीफोन 


..... . 


. 


. . 


. . . . 


10 


( नि ) 


मोबाइल नं0 
! टिप्पणियां 


11 


प्ररूप 4 
[ विनियम 7 (2) देखें 

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 
प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षकों के कार्यालयों या फर्मों के नामों का रजिस्टर 


क्रम 
संख्या 


.............(दिन / मास / वर्ष ) 

को यथाविद्यमान 


1 . 


क 


1 . 


5 


फोटोग्राफ 


प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक का नाम 
पिता का नाम 
ऊर्जा प्रबंधक के रूप में प्रमाण पत्र की 
तारीख . 
“ उपस्कर और उपयोगिता प्रणालियों 
के लिए ऊर्जा निष्पादन निर्धारण " में 
परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख 
निम्नलिखित की परीक्षा रजिस्ट्रीकरण 
संख्या 
(j) ऊर्जा प्रबंधक 
( ii ) “ उपस्कर और उपयोगिता 
प्रजातियों के लिए ऊर्जा निष्पादन 
निर्धारण " 
निम्नलिखित की प्रमाण पत्र 
रजिस्ट्रीकरण संख्या 
(i) ऊर्जा प्रबंधक 
( ii ) “ उपस्कर और उपयोगिता 
प्रणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन 
निर्धारण " 
प्रत्ययन प्रमाणपत्र जारी करने की 
तारीख 

व्यवसाय नाम का फर्म नाम के संबंध में जानकारी 
व्यवसाय का नाम / फर्म का नाम जिसके | 
अधीन ऊर्जा संपरीक्षा संचालित किया 
जाना प्रस्तावित है 
प्रत्यायित . ऊर्जा संपरीक्षक के रूप में | 
प्रत्यायन की तारीख 
| फर्म / प्राइवेट/ सरकारी / गै. स. सं: आदि 


- 


ख 


- 


- 


- 
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का प्रकार 


11 


12 


- 


13 
14 


M 


15 


संपर्क व्यक्ति का नाम (पदनाम , पता, | 
टेलीफोन, मोबाइल व फैक्स नं0 
( एसटीडी कोड सहित ) और ई- मेल 
पता ) 
प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक के पिनकोड 
सहित वृत्तिक डाकपता 

ई -मेल पता 
| एसटीडी कोड सहित टेलीफोन 
( नि ) 
( का ) 
मोबाइल नं0 
ऊर्जा संपरीक्षा कर रही उपक्रम के लिए 
व्यवसाय नाम / फर्म के नाम की स्थापना 
का वर्ष 
फर्म की ऊर्जा संपरीक्षा के आरंभ की 
तारीख 
क्या प्रणाली में उत्कृष्टता के समर्थन में 
कोई प्रमाणपत्र प्राप्त किया है 
( आईएसओ सहित ) 
शाखा कार्यालयों की संख्या 
(पूर्ण पतों की सूची जिसमें टेलीफोन 
फैक्स और ई- मेल पतों सहित सभी 
शाखा कार्यालयों के प्रधान सम्मिलित 


16 


17 


। 


18 


+ 


19 


संहबद्ध ऊर्जा विशेषज्ञों का ब्यौरा 
उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों के नाम 
| फर्म से सहबद्ध सभी ऊर्जा संपरीक्षाओं के 
कार्य अनुभव सहित प्रास्थिति में 
पूर्णकालिक संपरीक्षकों की संख्या 
प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक / प्रत्यायित ऊर्जा 
संपरीक्षक फर्मों सहित सहबद्ध चाल 
वर्ष/ पूव वर्ष के दौरान प्रास्थिति में 
अंशकालिक ऊर्जा संपरीक्षकों की संख्या । 
प्रारंभ से प्रत्यायित ऊर्जा 
संपरीक्षक / प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षा फर्म ने 
ऊर्जा संपरीक्षा संचालित की गई है 


21 
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| विषयवार विशेषज्ञता 
ऊर्जा संपरीक्षा प्रक्रिया प्रणाली ( सूची 
सेक्टर) यदि कोई ऊर्जा संपरीक्षा प्रक्रिया 
और पैरा मीटर की प्रक्रिया में क्रियान्वित 
नहीं की जाती है । कृपया सूची शून्य दें । 
बीईई विस्तृत ब्यौरे के लिए मांग करेगा 
यदि अभिकरण ने प्रक्रिया प्रणालियों में 
ऊर्जा संपरीक्षा विशेषता है । 
ऊर्जा संपरीक्षा वैद्युत उपयोगिता ( सेक्टर 


सूची) 


( ग) 


23 


ऊर्जा संपरीक्षा तापीय उपयोगिता प्रणाली 
( सेक्टर सूची) 

- 
उपलब्ध उपकरण 
वैद्युत ( उपकरणों में नाम की सूची) 
| तापीय ( उपकरणों में नाम की सूची) 
ऊर्जा दक्षता/ ऊर्जा संपरीक्षा के क्षेत्र में 
अंतिम तीन वर्ष के दौरान संचालित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम / सेमीनार कार्यशाला के 
ब्यौरे 


(ii ) 


घ 


टिप्पणियां 


. 


- 


. 


- 


टिप्पण : उपरोक्त जानकारी की प्रमाणिकता का उत्तरदायित्व संबंधित ऊर्जा संपरीक्षा अभिकरण पर 
है । 


- 


------- 


- अनुसूची 

[ विनियम 3 (1) देखिए ] 
उपस्कर और उपयोगिता प्रणालियों के लिए ऊर्जा निष्पादन निर्धारण में परीक्षा के लिए विषय 


--...----..-..-.----.... 


- 


- 


- 


बायलर, भट्टी 
सह उत्पादन , टरबाईन (गैस माप) 
ऊष्मा विनियामक 
विद्युत मोटर , परिवर्तनीय गति परिचालन 
पंखे और ब्लोअर 
। वाटर पंप 

संपीडिक 
| उष्मा संवातन और वातानुकूलन (एचवीएसी ) प्रणाली 
| वित्तीय विश्लेषण निष्पादन 


....-- 


. 


. 


" 


नाना 


- 1 


- 


1 - mira 


- 


. 


. 


- - - - . . + - 


Tr . . . 


. . ..... . .. 


- .. ... . ... 


. . - . 


. 


.. . .. . 


.. -.. - ...-. --- 
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इस्पात उद्योग में ऊर्जा निष्पादन निर्धारण 
| भवन और वाणिज्यिक स्थानों के ऊर्जा निष्पादन निर्धारण 


- 
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THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY . 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st March , 2010 
No. 02/ 11 (7 )/09 -BEE . Whereas certain draft regulations namely , the Bureau of Energy 
Efficiency (Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of their List) 
Regulations, 2009,were published vide Bureau of Energy Efficiency notification number 
2 / 11 ( 2 )/07 -BEE , dated the 22nd December, 2009 in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part III, Section 4 , dated the 26th December, 2009 as required under sub -section ( 1) of 
Section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 ( 52 of 2001) inviting objections and 
suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty five days from the 
date of publication of the said notification in the Gazette . 


And whereas the said draft regulations were published in the official Gazette on the 
26th December, 2009. 


And whereas no objection or suggestion has been received in respect of the said 
draft regulations within the specified period . . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (n ). (o ) and (p ) of sub 
section ( 2 ) of section 13 , clauses (d ), (e ) and (f) of sub - section (2 ) of section 58 and 
section 8 of the said Act, the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of 
the Central Government, hereby makes the following regulations, namely : 


1 . Short title and commencement. - ( 1 ) These regulations may be called the Bureau 
of Energy Efficiency. (Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of 
their List) Regulations , 2010 


(2 ) 
Gazette . 


They shall come into force on the date of their publication in the Official 


2 . 


Definitions. - (1 ) In these regulations, unless the context otherwise requires, - 


a ) “ Act" means the Energy Conservation Act, 2001; 


b ) "Accreditation Advisory Committee " means a committee constituted by the 

Bureau under regulation 5 ; 


c ) " energy auditor" includes a certified energy manager as defined in clause 

(d ) of sub -regulation ( 1) of regulation 2 of the Bureau of Energy Efficiency 
(Certification Procedures for Energy Managers ) Regulations, 2010 ; 


12 
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d ) " Energy Intensive industries " means the Energy Intensive Industries . . i 

specified in the Schedule to the Act; 


e ) " Form " means a form appended to these regulations ; 


f) "Schedule " means the Schedule appended to these regulations 


. (2 ) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act 
shall have the meanings respectively assigned to them in the Act. 


3. Qualifications for accredited energy auditor.- An energy auditor shall be qualified 
to become an accredited energy auditor if , he 


a ) has passed the examination in “ Energy Performance Assessment for 

Equipment and Utility Systems" conducted by the Bureau on the subjects 
specified in the Schedule ; 


b ) has an experience of five years in energy , audit out of which at least three 

years shall be in any of the Energy Intensive Industries ; and 


c ) has been granted a certificate of accreditation by the Bureau under 

regulation 6 . 


4 . Application for grant of certificate of accreditation .-.( 1 ) The Bureau may , for the 
purpose of accreditation of energy auditors possessing qualifications specified in 
clauses (a ) and (b ) of regulation 3 , call for applications from qualified persons . 


(2 ) The application referred to in sub - regulation (1 ) shall be made in Form I 
and be accompanied by 


a ) five detailed energy audit reports in any of the Energy Intensive Industries 

undertaken by the energy auditor in an individual capacity or as a leader 
or associate or active team member of the energy audit team ; 


b ) feed back on energy audit received from Energy Intensive Industries ; 


c ) fee of rupees one thousand payable by demand draft drawn in favour of 

the Bureau of Energy Efficiency , New Delhi or any electronic mode of 
payment. 


5 . Constitution of Accreditation Advisory Committee. - ( 1) The Bureau may, for the 
purpose of grant of certificate of accreditation , constitute an Accreditation Advisory 
Committee 


- .. 


. . 


- . . 


- 


- 


. 


. - 


-- - - 


- - 


t 


- 


- t . - 


. - 


- 


. 


* . 


- 
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(2 ) The Accreditation Advisory Committee shall consist of a Chairperson and 
not more than three members to be nominated by the Bureau from amongst members 
of the Advisory Committees constituted under regulation 3 of the Bureau of Energy 
Efficiency (Advisory Committees ) Regulations , 2008 . 


(3 ) The Accreditation Advisory Committee shall assess the energy audit 
experience and competence of the energy auditor who has applied for a certificate of 
accreditation under regulation 4 on the basis of an oral interview on the following 
criteria , namely : 


a ) evaluation of five detailed energy audit reports submitted alongwith the 

application ; 


b ) the number of and the kind of Energy Intensive Industries in which 

detailed energy audits have been made; 


c ) association of applicant with number of and kind of experts including full 

time energy auditors or part time energy auditors or consultants with 
expertise in thermal, electrical utilities and processes and nature of such 
association ; 


d ) possession of at least four up - to - date basic instruments namely , clip -on 

type , power measuring instruments , flue gas analyser , temperature and 
lux measuring instruments which are duly calibrated by a laboratory 
accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration 
Laboratories and expertise in using such instruments for conduct of 
energy audit; 


e ) manner of work followed in energy audit; 


. 


) training experience ; 
g) quality of field studies including observations, probing skills, collection 

and generation of data , depth of technical knowledge and analytical 
abilities ; 


h ) quality of recommendations for improving energy efficiency or for 

conserving energy ; . 


i) capacity to undertake cost benefit analysis of recommended measures for 

improving energy efficiency or for conserving energy and preparation of 
action plan for implementation of recommendations for reduction of energy 
consumption , and 


j) quality of energy audit reports . 
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(4 ) On the basis of assessment made under sub -regulation ( 3 ), the 
Accreditation Advisory Committee shall make recommendation to the Bureau for 
accreditation of energy auditor . 


6 . Certificate of accreditation . - ( 1) If the recommendation made by the accreditation 
advisory committee under sub - regulation (4 ) of regulation 5 is accepted by the Bureau , 
the name of the applicant shall be entered in the register of List of accredited energy 
auditors maintained under regulation 7 and a certificate of accreditation in Form II shall 
be granted to the energy auditor on payment of annual accreditation fee of rupees one 
thousand payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency , 
New Delhi or by any electronic mode of payment. 


(2 ) The Bureau may , for reasons to be recorded in writing, reject the 
application for accreditation made by an energy auditor and intimate the same to him 
within a period of one month . 


( 3 ) The certificate of accreditation shall be valid until it is cancelled under 
regulation 9 . 
7. Maintenance of list of accredited energy auditors, their offices and firms. - ( 1) The 
Bureau shall maintain a register containing list of accredited energy auditors in Form III . 


( 2 ) The accredited energy auditor or a firm of such accredited energy auditor 
shall, before opening an office in the trade name or firm name, apply to the Bureau for 
approval to use the trade name or the firm name and on such approval, the Bureau 
shall maintain the register of offices and firms of accredited energy auditors in Form IV . 


- 


- 


.--.-. 


---. 


. 


, . ( 3 ) The Bureau shall cause to be published the first list of accredited energy 
auditors and list of offices and firms of accredited energy auditors as soon as they are 
finalised and thereafter these lists shall be updated and published regularly and 
uploaded on the Bureau s official web - site namely , www .bee - india .nic . in and energy 
professionals web site on www .energymanagertraining.com . 


- 


-- 


(4 ) Every accredited energy auditor shall submit to the Bureau any change in 
the information given in the application for accreditation for the purpose of updating the 
list. 


-- 


- 


-- 


- 


. 


(5 ) A copy of the updated list of accredited energy auditors shall be sent to 
the designated agencies of the States and designated consumers on the first day of 
April every year through electronic mail. 


- 


- 


8 . Removal and restoration of names in the register of list of accredited energy 
auditors. - The Bureau may remove the name of the accredited energy auditor from the 
register of list of energy auditor on the following grounds , namely : 

a) the Bureau , after giving an opportunity of hearing to the person 

concerned , is satisfied that such certificate of accreditation has been 

granted on the basis of incorrect; misleading or false information ; 
; b ) on the person ceasing to be an energy auditor or on his failure to 

undertake energy audit of an Energy Intensive Industries in accordance 
with the Bureau of Energy Efficiency (Manner and intervals of Time for 
Conduct of Energy Audit ) Regulation 2010 ; 


- . W - 11YTT 
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c) if the person is guilty of professionalmisconduct or fraud ; 


1 


. 


d ) if the person has failed to pay annual accreditation fee . 


( 2) Where the name of the accredited energy auditor is removed on the 
grounds specified in clause (b ) or clause (d ) of sub -regulation ( 1), his name in the 
register shall be restored on an application made by him after restarting the work of 
energy audit or on payment of annual accreditation fee , as the case may be . 


. ( 3 ) Where the name of the accredited energy auditor is removed on any other 
grounds , no restoration of name in the register shall be made by the Bureau . 


9 . Cancellation of certificate of accreditation .- ( 1) On removal of the name from the 
register under regulation 8 , the Bureau may cancel the certificate of 
accreditation granted under regulation 6 . 


( 2 ) Before issuing an order of cancellation of accreditation , the Bureau shall 
give an opportunity of hearing to the energy auditor holding such certificate . 


(3 ) Where the certificate of accreditation is cancelled , the Bureau shall 
communicate its order to the holder of such certificate and the concerned designated 
consumer and shall also publish the same and upload necessary changes on its official 
web site . 


(4) The certificate of accreditation shall stand cancelled with effect from the 
date of publication of the order of cancellation . 


(5 ) On cancellation of certificate of accreditation , the holder of such certificate 
shall surrender the same to the Bureau within fifteen days . 


10 . Issue of duplicate certificate - ( 1) Where an accredited energy auditor has lost 
the certificate of accreditation , the Bureau may , on an application made in this behalf , 
duly accompanied by a copy of first information report lodged with the concerned police 
station , issue a duplicate certificate on payment of a fee of rupees five hundred by 
demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency , New Delhi or by any 
electronic mode of payment. 

(2 ) Where the certificate issued by the Bureau is damaged , the Bureau may 
on an application made in this behalf and on surrendering of the damaged certificate , 
issue a duplicate certificate on receipt of a fee of rupees five hundred by way of demand 
draft drawn in favour of Bureau of Energy Efficiency payable at New Delhi or by any 
electronic mode of payment. 


11. Information relating to accredited energy auditors .- (1 ) The Bureau may call upon 
accredited energy auditors to furnish 

a ) information relating to sector-wise details of energy audit conducted , and 

the energy saving potential identified and achieved ; and 


b ) such additional information as it considers necessary . 


( 2 ) The Bureau may make available the information received by it under sub 
regulation ( 1) to the general public through its web site or through any of its publication . 
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( See regulation 4 (2 ) 
Application for Certificate of Accreditation 


To 
The Secretary 
The Bureau of Energy Efficiency 
New Delhi 


Dear Sir , 

I am working as energy auditor/ certified energy manager at .. 
(full address of the place of work )) 


and hereby apply for certificate of accreditation . 


2 . 


The self - attested photocopies of the following documents are enclosed : 
(a ) Certificate of Certified Energy Manager, 
(b ) Certificate for passing the examination in Energy Performance 

Assessment for Equipment and Utility Systems; 
(c ) five detailed energy audit reports of Energy Intensive Industries ; 

feedback on study reports referred to in (c ) received from such energy 

industries . 
The details ofwork experience of five years are as under : 


( d ) 


. 


4 . I am enclosing / have paid the following fees by demand Draft No . ... ... ....... 
dated ....... ..... drawn in favour of Bureau of Energy Efficiency , New Delhi / electronic 
mode . 

(1) application fee of rupees one thousand ; and 
. (ii) annual accreditation fee of rupees one thousand . 


5 . I request that the certificate of accreditation may be issued to me. 

I hereby state that information furnished above is true and correct to the best of 
my knowledge . 

. 
Dated this .......... .. ..... day of . .. 

... 20 ......... 


Place . .. . ..... . .. 


Yours faithfully 
Signature ... 
Name. 
Designation . 
For and on behalf of......... 


. . . . . . . . . 


[ MI - CE4 ] 
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FORM - 11 

(See regulation 6 ( 1)] 
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY 

(EMBLEM ) 
CERTIFICATE OF ACCREDITATION 


This is to certify that Mr./Ms./M /s .... .. .. ..... ..... ............ having his / her/ its 
registered office at ... .. .. ... .. ... ... ... has been given accreditation as accredited 
energy auditor . The certificate shall be effective from ..... ... .. day of . .. .. . .. . 20 . 


The certificate is subject to the provisions of the Bureau of Energy Efficiency 
(Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of their List ) 
Regulations, 2010 


This certificate shall be valid until it is cancelled under regulation 9 of the Bureau 
of Energy Efficiency (Qualifications for Accredited Energy Auditors and Maintenance of 
their List) Regulations, 2010 


Bureau With more 


On cancellation , the certificate of accreditation shall be surrendered to the 
Bureau within fifteen days from the date of receipt of order of cancellation . 


Your name has been entered at Sl. No....... .. ..... in the register of list of 
accredited energy auditors . Your name shall be liable to be struck out on the grounds 
specified in regulation 8 of the Bureau of Energy Efficiency (Qualifications for Accredited 
Energy Auditors and Maintenance of their List ) Regulations, 2010 . 


Given under the seal of the Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 
this ... ... .... day of ... ..........., 20 ....... 


Signature and seal 


Secretary ,Bureau of Energy Efficiency 


Date : ... ... 


New Delhi 
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FORM III 

(See regulation 7 ( 1) ] , 
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY 
Register containing List of Accredited Energy Auditors 


Serial Number 


As on ..........................(DD /MM / 20YY ) 


T 


! 


A . 


: 


Accreditation information in respect of accredited energy auditor 


Name of accredited energy auditor 
Father s name 


3 


Date of certification as Energy 
Manager; 


Photograph 


4 


Date of passing the examination in 
"Energy Performance Assessment for 
Equipment and Utility Systems" 


5 


Examination Registration Number of 
(i) Energy Manager 
(ii) “ Energy Performance Assessment 
for Equipment and Utility Systems" 
Certificate Registration Number of 
(1) Energy Manager 
(ii) " Energy Performance Assessment 
for Equipment and Utility Systems" 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Date of issue of accreditation 
certificate 


Professional postal address with Pin 
Codes of the accredited energy 
auditor 


E -mail address 


101Telephone numbers with STD Code 

( R ) 


Mobile no: 


11 


Remarks 


ANWM 


- - 


---- - - - ...-- .--- 


.. 


. . 


.. . . ... ... . ..... 
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FORM IV 

[See regulation 7 (2 ) . 

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY 
Register containing names of offices and firms of accredited energy auditors 


Serial Number 


As on ..........................(DD/MM /20YY) 


A . 


1 


Name of accredited energy auditor 


Father s name 


Date of certification as Energy 
Manager 


Photograph 


Date of passing the examination in 
"Energy Performance Assessment for 
Equipment and Utility Systems" 


Examination Registration Number of 
(i) Energy Manager 
( ii) "Energy Performance Assessment 
for Equipment and Utility Systems" 
Certificate Registration Number of 
(i) Energy Manager 
( ii) "Energy Performance Assessment 
for Equipment and Utility Systems" 


6 


Date of issue of accreditation 
certificate 


Information in respect of trade name or firms name 


Trade name / firms name under which 
energy audit is proposed to be 
conducted 


Date of accreditation as accredited 
energy auditor 


Type of firm / privatel Government / 
NGO etc. 


. - - - . - . 


. - - 


. 


. 


-. - - . 


- 


.. 
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Name of contact person along with 
designation , address , telephone, 
mobile and fax number along with 
STD codes and email address 


12 


Professional postal address with Pin 
Code of the accredited energy auditor 


13 


E -mail address 


14 | Telephone numbers . with STD Code 


( R ) 
( 0 ) 


Mobile no: 


15 


Year of establishment of the trade 
name / firms name for undertaking the 
energy audit 


16 | Year of commencement of energy 

audit of the firm 


.17 


Whether any certificate to support the 
excellence in the system has been 
obtained ( ISO etc .) 


No. of branch offices 
(List of complete addresses including 
heads of all branch offices with 
telephone , fax and email addresses ) 


Details of Associated Energy Experts 


19 


Number of resource persons 
available 


Number of full - time energy auditors 
in position with work experience of 
all energy auditors associated with 
the firm 


20 
( 11) 


No. of part - time energy auditors in 
position during the current year / 
previous year associated with the 
accredited energy auditor / 
accredited energy auditor s firms. 


- 


- - 


I - 


- 


— 


- - --- -- - - 


I . 


- - - --- - --. ..... . . 


HET 


Pen 


- TTTT . YT - 


- 


- 


HT 


- 


- 


- - 


MT . . 


| LHTÍT - - - 


- - - - 
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- - - - - - - - 


- - -- ... - - - - - 


- 


- 


21 


Sectors in which the accredited 
energy auditor/ accredited energy 
audit firm has conducted energy 
audits since inception 
Subject wise expertise 


22 


( a ) 


Energy audit process system ( list 
sectors ) - If no energy audit has 
been carried out of the process 
system and parameters , please list 
nil. Bureau of Energy Efficiency will 
be calling for detailed information in 
case agency has listed its energy 
audit expertise in the process 
systems 
Energy audit thermal utility system 
(list sectors ) 


(b ) 


(c ) 


Energy audit electrical utility system 
( list sectors ) 


23 


Instruments available 


(a ) Electrical (list the name of the 
instruments ) 
(b ) Thermal ( list the name of the 
instruments ) 


Unutur 


w 


24 


Details of training programmel 
seminars / workshops conducted 
during the last 3 years in the field of 
energy efficiency / energy audit 


Em 


Kwe 


Remarks 


Note : Responsibility of the authenticity of the above information rests with the 

concerned energy auditing agency . 
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SCHEDULE 
[See regulation 3 (1)] 


Subjects for examination in Energy Performance Assessment For Equipment and Utility 

Systems 


1 


Boilers , furnaces 


2 : 


Cogeneration , turbines (gas , steam ), 


Heat exchangers , 


Electric motors, variable speed drives, 


Fans and blowers , 


Water pumps , 


Compressors, 


Heating ventilation and air -conditioning (HVAC) systems 


9 


Performing financial analysis . 


10 


Energy Performance assessment in power plants . 


11 


Energy Performance assessmentin steel industry 


12 


Energy Performance assessment in process industry (cement, textiles ) 


13 


Energy Performance assessment in buildings and commercial establishments. 


AJAY MATHUR , Director -General 

[Advt. 111/4/ 185 / 10 - Exty .) 
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